Laboratorul 8 Nume student si grupa DETERMINAREA RASPUNSULUI IN FRECVENTA A SISTEMULUI TV FOLOSIND LINIILE DE TEST Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Determinarea raspunsului in frecventa a sisitemului TV Raspunsul in frecventa al sistemului (canalului) TV ofera informatii cu privire la capacitatea sistemului de a transfera componentele de semnal video cu distorsiuni minime de amplitudine in functie de frecventa acestora Distorsiunile sunt cunoscute ca distorsiuni castig - frecventa (sau amplitudine - frecventa) si se exprima in procente sau dB, luand ca amplitudine de referinta nivelul de 0 dB sau nivelul de 100 % corespunzator nivelului de alb al impulsului tip bara din structura liniei test (fig 1 6 - din materialul teoretic), potrivit relatiei: (1) in care: Apachet este amplitudinea varf la varf a pachetului de oscilatie, pachetele p1 la p6 cu frecventele inscrise in reprezentare; Areferinta este amplitudinea impulsului bara, luat ca referinta si masurat fata de nivelul de negru Aparate si materiale necesare: * receptor TV cu circuit de studiu; * antena TV; * osciloscop digital cu selector de linie incorporat (doua canale, cursoare de voltaj, selector de linii inclus, modul de extensie pentru cuplare la calculator RS-232, accesorii pentru masura - dupa caz); * Calculator PC - pentru salvarea si prelucrarea datelor sub mediu Windows, dupa caz; Mod de lucru: * se conecteaza receptorul TV la antena de receptie si se acordeaza pe canalul TV cu acoperire locala si care transmite semnale - test inserate in semnalul video complex TV (fig 1); * elementele de control ale receptorului se ajusteaza pentru receptie optima imagine - sunet; * se conecteaza osciloscopul, cu selector de linie incorporat, la punctul de masurare al receptorului TV (iesirea demodulatorului video sau catodul tubului cinescop) si se comuta corespunzator pentru sincronizare pe linia 18 TV; * folosind software-ul de control se capteaza in memoria calculatorului semnalul de test vizualizat (aspect ca in fig 1); * utilizand cursoarele de voltaj se masoara amplitudinile pachetelor de semnale sinusoidale Apachet (p1 la p6) si a semnalului de referinta Areferinta; * se calculeaza distorsiunile amplitudine - frecventa cu relatia 1; * se completeaza tabelul de analiza cu rezultatul determinarilor; Tabelul 1 1 Valori ale pachetelor de oscilatii multiburst si distorsiunile de amplitudine ale acestora Areferint = Apachet [mV] p1=0,5MHz p2=1MHz p3=2MHz p4=4,43MHz P5=5MHz P6=5,8MHz m[dB] Pe baza rezultatelor obtinute se vor face aprecieri asupra raspunsului sistemului TV la difereite frecvente din semnalul video Se reprezinta sau se pot capta imagini ale ecranului osciloscopului pentru referat Calcule: CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Intrebari: 1 De ce, in general, componentele de frecventa joasa au atenuari minime ? 2 Care circuite din structura sistemului TV influenteaza asupra amplitudinii diferitelor componente video? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate DETERMINAREA RASPUNSULUI IN FRECVENTA A SISTEMULUI TV FOLOSIND LINIILE DE TEST DETERMINAREA RASPUNSULUI IN FRECVENTA A SISTEMULUI TV FOLOSIND LINIILE DE TEST Page 3 